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ENREGISTREMENT 


Codification : E-FCR-06 
Version : E 

Date :24/l 1/05 

I Page : 1/2 


FICHE D'ANALYSE / RESULTATS GC/C/IRMS 


Echantillon : 
Repertoire: 


178/07 B995474 


040806 


Instrument : GC/C/IRMS Isoprime 1 

CO et paraphe: |26oV 


Valeur isotopique du reactif de derivation: 


■53 


Fraction Fl (metabolites de la cortisone et du Cortisol) 



Blanc urinaire 


Echantillon 


SI 

1 1 Kfitoitio 

SI 

1 1 Kfito^io 

Norn du fichier 

data 012 

data 012 

data 013 

data_013 

tr(s) 

870 

1490 

870 

1490 

trr 

, 

1.7U 

- 

1.712 

Intensite (nA) 

2.0 

2.9 

2.9 

2.7 

5 '^C %o raesurfie 

-30.45 

-24.56 

-31,08 

-24.75 

5 ''C %a con-igee 

■ 

-21.57 

- 

-21.78 


Fraction F2 fKetos) 


Nom du fichier 


tr{s) 


tn- 


Intensity (nA) 


5 '^C %« mesuree 


5 C %> corrig6e 


Blanc urlnaire 


SI 


data 014 


869 


2.4 


-30.47 


Etio 


data 014 


1241 


1.428 


3.1 


-25,54 


-22.65 


Andro 


data 014 


1268 


1.459 


3.5 


-24.63 


-21.64 


Echantillon 


Si 


data 015 


870 


3.5 


-30.00 


Etio 


data 015 


1241 


1.426 


4.0 


-26.58 


-23.80 


Andro 


data 0!S 


1267 


1.456 


2.9 


-27.93 


-25.29 


J 


Fraction F3 fDiols) 






Blanc urinaire 



SI 

5P Adiol 

5a Adiol 

5(3 Pdiol 

Nom du fichier 

data_010 

data 010 

data 010 

data 010 

tr(s) 

872 

1323 

1354 

1 

1674 

trr 

. 

1.517 

1.552 

L919 

Intensite (nA) 

5.3 

7.0 

2.0 

3.3 

5 '^C%o mesuree 

-31.54 

-27,54 

-28.31 

-26.55 

S'^C%(iC0iTig6e 

- 

-22.18 

-23.11 

-21.51 




Echa 

ntillon 



SI 

5p Adiol 

5a Adiol 

50 Pdiol 

Nom du fichier 

data Oil 

data Oil 

data Oil 

data Oil 

tr(s) 

872 

1318 

1352 

1671 

trr 

- 

1-512 

1.551 

1.917 

Intensity (nA) 

4.1 

4,2 

2.3 

2.6 

5 "C%o mesuree 

-30.11 

•28.79 

-31.88 

-26.16 

S'^CWocorrigee 

- 

-23,69 

-27.43 

-21.05 


USADA0351 


M. 


